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Der einfachste derartige Fall 1st der, dass wir uns an Stelle
der fruher betrachteten zwei, jetzt v + 1 Stromkreise
denken und wieder annehmen, dass die Schwankungen der
Stromintensitat so langsam vor sich gehen, dass in jedem
einzelnen derselben zu jeder beliebigen Zeit die Stromdichte
fiir jedes Langen- und Qnerschnittselement gleich voraus-
gesetzt werden kann. Allein wir haben auch noch den
allgemeineren Fall zu betrachteii, dass die Stromintensitat
von Element zn Element wechselt. Es treten dann an Stelle
der geschlossenen Stromkreise die einzelnen Stromelemente
und I', Z'1? l'% . . . l'v sind die Stromintensit'aten in den ver-
seniedenen Elementen.

61.   Freilich kann streng genomnien wieder in einem
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2.: die in den einzigen Memente unabnangig von alien anderen erne cy-
klische Bewogung dauernd nichtbestelien; nur verschwindend
ie kurze Zeit ist die Elektricitatsbewegung in, einem Strom-
elemente unabhangig von den umgebenden Elementen moglich.
Allein gerade so? wie wir von einem Dielektricum annahmen,
^asg (jasei|3St durch kurze Zeit eine wesentlich gleiche Be-
wegung stattfinden kann, wie sie im Leiter dauernd besteht?
so wollen wir voraussetzen, dass auch bei rasch verander-
lichen Stromen die Bewegnng in jedem Elemente noch den-
selben Charakter hat, dass wir also auch auf sie die Grlei-
chungen anwenden konnen, die wir fur geschlossene Strome
fanden. Genau genommen geht unsere Voraussetzung nur
dahin, dass auch bei ihnen, wie bei geschlossenen Stromen>
in dem Ausdrucke fur die lebendige Kraft das undiffe-
renziirte I nicht eingeht. Das liber die langsam verander-
lichen Parameter k, welche die Positionen der ponderablen
Korper bestimmen, Gesagte gilt ja selbstverstandlich jetzt
ebenso wie friiher, und andere Specialisirungen der allgemeinen
Gleichungen der Mechanik haben wir bisher nicht eingefuhrt.
Wir nehmen daher an, dass in den Stromelementen die
gleichen, denselben Grleichungen unterworfenen Mechanismen
th'atig sind, wie in geschlossenen Stromen, wenn wir auch
fiir einzelne Stromelemente den experimentellen Nachweis
hierfiir nicht direkt liefern konnen, da in einem einzelnen               Ju == CO if j                                                                  men.Mesmng
